Ś. P. 


STANISŁAW AMIROWICZ 


b. major W. P. 


przeżywszy lat 67, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 2 lipca 1961 roku. 


Pogrzeb odbył się dnia 5 bm. na cmentarzu rakowickim w Krakowie, o czym zawiadamiają 
w glębokim żalu pogrążeni: 


żona, córka, zięć i rodzina. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w dafa bm. o godzinie w kościele paraf. św. Malgorzaty 


w Nowym Sączu. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY D. Z. 3445/61 — K-7 (4691) — 35 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 

zakład Nr 5 
Kraków, ul. Grzegórzecka 7 — Tel. 5609-89 
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